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MINISTRY OF LABOUR 


al enementen 
Hydro 


ORDER 

New Delhi, the 16th November 1974 
S . O . 669 ( E ). - Whereas in the opinion of the Central Government it is neces 
Bally and expedient so to do for maintaining supplies and gervices essential to the 
life of the community : 

And whereas any strike or lockout in the services in the State of Kerala , 
connected with the supply of electrical energy to the public or with the genera 
tion), storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply 
( including the works connected with the Idikki Hydro - electric Project in the 
State of Kerala ) would prejudicially affect the maintenance of gupplies and 
services essential to the life of the community , it is necessary and expedient to 
prevent strike or lockout in the said services ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the 
Defence of India Rules , 1971, the Central Government hereby prohibits , with 
immediate effect. any strike or lockout, in connection with any industrial dispute 
in the said services for a period of six months. 

[No. F . S -42025 /9 / 74 -LR .I ] 

N . P . DUBE , Addl. Secy . 
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श्रम मंत्रालय 


प्रादेश 


नई दिल्ली 16 नवम्बर, 1974 
का०मा० 659 ( प्र ) . - - यन : केन्द्रीय सरकार की गय में समदाय के जीवन के लिए प्रावक 
प्रदाय और मेवायें बनाए रखने के लिए गा करना प्रावश्यक और समीचीन है ; 


और यन : केरल राज्य में जनता के लिए विद्यत ऊर्जा प्रदाय में अथवा में प्रदाय के प्रयोजन 
के लिए (जिसके अन्तर्गत के कार्य प्रात हैं जो करल राज्य में इडिक्की जल -विदयत परियोजना में सम्बन्धित 
हैं ) विव्युत ऊर्जा के उत्पादन , संचयन या प्रेषण से सम्बद्ध किन्हीं मेवाओं में हड़ताल या तालाबन्दी 
ममदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और मेवाएं बनाये रखने पर प्रतिकल प्रभाव डालेगी . अतः 
उक्त सेवाओं में हड़ताल या तालाबन्दी रोकना अावश्यक और समीचीन है ; 


अतः, अब, भारत रक्षा नियम , 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, केन्द्रीय सरकार उक्न मेवानों में किमी प्रौद्योगिक विवाद में सम्बन्धित किमी हड़ताल या तालाबन्दी 
को छ. माम की अवधि के लिए तरल प्रनिषिद्ध करती है । 


[ सं . फा . एम - 42025/ 9/ 74-एल० प्रार-]] 

नि० प्र० दुबे , अपर सचिव । 
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